ignacy Meuschik 


c. k. pensyonowany urzędnik salinarny w Wieliczce, 


przeżywszy lat 66, po długiej i dolegliwej chorobie, przeniósł się do wieczności 
d. 5 Sierpnia 1876 r. 


Pozostała wdowa wraz z rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wy- 
prowadzenie zwłok dnia 7 b. m. o godzinie 6ej wieczór z pomieszkania wprost na cmentarz 
w Wieliczce. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


